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28A RECEIVING SELECTOR UNIT 
WIRING DIAGRAM 


1. GENERAL 


1.01 This section shows the wiring of the 28A receiving 
selector unit for mounting on a 28A mounting and cover 
assembly. 
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oe NOTES: 
1. FOR 20 OR 30 MA OPERATION 
CONNECT SELECTOR MAGNETS 
AS SHOWN IN FIG. A. 


2. DOTTED LINES INDICATE 
STRAPPING REQUIRED TO 
MAKE SWINGERS COMMON, 
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